T 
0. Deodat Jan Czulik 


Przeor Konwentu i lekarz ordynujacy szpitala Braci Miłosierdzia w Kra- 
kowie, członek towarzystwa lekarskiepo Krakowskiego itd. itd. 


umarł po długich i dolegliwych cierpieniach dnia 14. Czerwca b. r. w Klasztorze metropo- 


litalnym Braci Miłosierdzia w Wiedniu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się dnia 21. Czerwca b. r. o godzinie 9 z rana w kościele Braci Miłosierdzia na Kaźmierzu, na które się jego 


znajomych i pobożną publiczność zaprasza. 


Deukiem J. Fischera w Krakowie. 


